Z GRYLOWSKICH 


STANISŁAWA STECZKI 


przeżywszy lat 22, 
po krótkich i dolegliwych cierpieniach, opatrzona świętemi Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 21 Kwietnia 1901 roku. 


W smutku pozostały mąż z synem i rodzice Zmarłej zapraszają Krewnych, Przyjaciół, 
Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z krypty XX. Pijarów we 
Wtorek dnia 23 Kwietnia 1901 r. o godz. 4 po południu wprost na cmentarz krakowski. 


